VikipeediA 

Rohingja keel 


Rohingja keel on peamiselt Birma lääneosas räägitav 
indoeuroopa keelkonna indoiraani hamsse kuuluv india 
keel, mida räägivad rohingjad. 

Rohingja keelt räägib umbes 1,8 miljonit inimest. 

Rohingja keeles on 25 konsonantfoneemi ja 6 
vokaalfoneemi. 

Rohingja keelt kirjutatakse enamasti araabia kirjal põhinevas 
tähestikus. 

Välislingid 

■ https://www.rohingyalanguage.com/ 


Rohingja keel (ruäingga, gš\J) 

Kõneldakse 

Birmas 

Kokku 

kõnelejaid 

1 800 000 (2012) 

Keelesugulus 

indoeuroopa keeled 

indoiraani keeled 

India keeled 

Ida-lndia keeled 


rohingja keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

rhg 
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